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CAUSE PROBABLE DU DECES 



Asphyxie par intoxication au monoxyde de carbone. 
EXPOSE DES CAUSES 



Identification 



L'identite de Monsieur Jocelyn Marcoux, un homme age de 47 ans, a ete etablie par un odontologiste judiciaire qui a 
procede a la comparaison de la dentition et des Aches dentaires transmises par le dentiste de Monsieur Marcoux. 



Examen externe. autopsie et toxicologie 



Un pathologiste du Laboratoire de sciences judiciaires et de medecine legale s'est rendu sur les lieux afin de constater 
la position dans laquelle se trouvait le corps au moment de sa decouverte et de recueillir des renseignements precieux a 
Petablissement de son rapport. 

Le corps de Monsieur Marcoux a ete par la suite transports au Laboratoire de sciences judiciaires et de medecine legale 
a Montreal oil le pathologiste a procede a differents examens et a des prelevements de fluides biologiques a des fins 
d'expertises toxicologiques. 



Examen externe 



Le corps est completement carbonise. Aucun traumatisme n'a ete observe si ce ne sont ceux attribuables a la chaleur a 
laquelle a ete expose le corps durant l'incendie. Le corps ne presente aucune plaie penetrante. 



Examen interne 



Le pathologiste n'a observe les signes d'aucun traumatisme, d'aucune fracture, hemorragie, contusion ou lesion. Le 
sang a l'apparence rouge-cerise frequemment observee dans les cas de deces relie a une intoxication au monoxyde de 
carbone. L'examen de la trachee et des bronches revele la presence de suie. 



Toxicologie 



Des echantillons de divers liquides preleves sur le corps de Monsieur Marcoux par le pathologiste ont ete confies a un 
chimiste et toxicologue judiciaire du Laboratoire afin que celui-ci procede a des analyses pour decouvrir la presence 
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eventuelle d'ethanol, de medicament ou de drogue dans l'organisme de Monsieur Marcoux. Une demande a 
egalement ete faite pour doser le taux de monoxyde de carbone auquel il aurait pu etre expose. 

Le rapport produit fait mention qu'il n'y a pas trace de la presence d'alcool, de medicament ou de drogue dans les 
echantillons preleves. Cependant, il est etabli que le taux de monoxyde de carbone dans Pechantillon sanguin s'eleve 
a 55% : ce taux est letal. 

Le pathologiste precise que la presence de la suie dans la trachee et les bronches demontre que Monsieur Marcoux 
etait vivant au moment de l'incendie. 

CIRCONSTANCES 



Le 10 juillet 2012, vers 02h57, un citoyen informe les services 911 qu'un incendie s'est declare dans un garage erige 
sur une propriete privee situee sur le territoire de la municipality de Warwick. 

Rapidement, le service des incendies de Warwick et des policiers de la Surete du Quebec du poste de la MRC 
d'Arthabaska a Victoriaville sont sur place. 

La scene 

Description des lieux 

L'evenement s'est produit sur une propriete situee dans un quartier residentiel. Sur le terrain, on peut apercevoir une 
residence unifamiliale, munie d'un abri d'auto. Une roulotte est stationnee dans l'allee menant de la rue a l'abri 
d'auto. Au fond du terrain du cote gauche, lorsque l'on fait face a la residence, un garage y est erige. 

A leur arrivee sur les lieux, les pompiers constatent que le feu embrase le garage ainsi que le vehicule stationne 
devant celui-ci. L'avant du vehicule fait face a la rue. Les pompiers s'affairent au combat de l'incendie. Pendant ce 
temps, certaines verifications permettent de constater qu'il n'y a personne a l'interieur de la residence ainsi que dans 
la roulotte postee dans l'entree de la cour. Le feu maitrise, les pompiers decouvriront trois corps dans les decombres, 
dont celui de Monsieur Jocelyn Marcoux. 

L'etat des corps ne laisse aucun doute sur le deces des personnes et des constats de mort evidente sont dresses par les 
policiers. Ceux-ci etablissent un perimetre de securite. L'enquete sera prise en charge par la division des crimes 
contre la personne de la Surete du Quebec. 

Le pathologiste, present sur la scene precise que le corps de Monsieur Marcoux a ete retrouve couche sur son cote 
gauche, au fond du batiment, la tete en direction de la porte du garage. Ses pieds sont sous la tete de sa fille. Les 
lividites sont conformes a la position du corps, la peau etant preservee. 

L'enquete 

Le foyer d' incendie 

Le garage fait 1 1 metres de profondeur par 6 metres de largeur. Suivant les expertises faites par les techniciens de la 
Surete du Quebec, c'est a l'interieur, a.l'avant du garage, que la carbonisation est la plus visible, soit a proximite des 
deux seules issues. C'est a cet endroit qu'aurait vraisemblablement debute l'incendie. Au meme endroit, les agents 
decelent une odeur d'essence. Un peu plus loin, ils retrouvent des bonbonnes de gaz propane. Elles sont intactes. Au 
centre de la piece, a proximite des bonbonnes, il y a un bidon d'essence completement fondu et le bouchon est en 
place. Un peu plus vers le fond de la piece, on retrouve les trois corps : celui de Monsieur Jocelyn Marcoux etendu, 
sur son cote gauche, celui de sa fille Karen couche sur son cote droit, tournant le dos a la porte du garage et la tete 
appuyee sur les jambes de son pere et, sur la gauche, celui de son fils Lindsey, couche sur son cote droit, sur la 
gauche du garage, la tete en direction de la porte. 

Temoignages 

Temoins de l'incendie 

Une voisine raconte aux policiers qu'elle a ete reveillee vers 02 h 30 par des bruits qui lui sont apparus comme des 
griffes de chien sur un parquet. Elle alerte son conjoint qui va a la fenetre et constate la presence de flammes a la 
residence ou au garage de Monsieur Jocelyn Marcoux. Pendant que son conjoint se dirige vers la residence de 
Monsieur Marcoux, elle tente en vain de rejoindre ce dernier sur la ligne telephonique de la maison et sur son 
cellulaire. Elle communique avec les services 911. Questionnee par les policiers sur le sujet, elle declare etre informee 
que Monsieur Marcoux eprouvait certains problemes concernant la garde de ses enfants. 
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Le voisin immediat de Monsieur Marcoux declare qu'il connait ce dernier depuis plusieurs annees. II sait que la 
situation est tendue entre Monsieur Marcoux et son ex-conjointe concernant la garde de leurs enfants et la pension 
alimentaire. Dans Papres-midi du 9 juillet, il a voulu lui emprunter une bonbonne de propane, mais celui-ci lui aurait 
repondu qu'il avait fait du camping et que celles qu'il possedait etaient presque vides. Vers minuit, minuit trente, il a 
entendu du bruit a l'arriere de la maison de Monsieur Marcoux. Plusieurs vols s'etant produits dans le quartier et 
craignant la presence de voleurs chez son voisin, il scrute par la fenetre et Papercoit avec ses deux enfants venant de 
l'arriere de la maison. Les enfants etaient en pyjama et leur pere portait un short de jeans. II s'adresse alors a 
Monsieur Marcoux pour lui expliquer qu'il n'epiait pas ses faits et gestes, et Monsieur Marcoux lui a retorque qu'il ne 
voyait pas de problemes. Monsieur Marcoux et les enfants se dirigeaient alors vers Pabri d'auto. C'est la derniere fois 
qu'il les a apercus. De les voir ainsi a l'exterieur si tard ne le surprenait pas car, en periode estivale, ses voisins 
couchaient frequemment dans la roulotte. Le temoin a remarque un detail toutefois : alors que Monsieur Marcoux 
avait Phabitude de stationner sa voiture dans Pentree pour proteger sa roulotte du vol, depuis une semaine, 
Pautomobile etait positionnee devant le garage. 

Le meme temoin poursuit en declarant que plus tard, il a ete reveille par ses chiens qui larmoyaient. II a vu une lueur 
orange a la fenetre et constate que des flammes montaient du garage de Monsieur Marcoux. II ne peut preciser si les 
portes du garage etaient ouvertes car toute la facade etait en flammes. II s'est precipite en direction de la roulotte, a 
frappe et crie sans obtenir de reponse. II a en vain fait de meme a la porte de la residence. Sur place, il croise un de 
ses voisins qui lui fait part que les secours ont deja ete demandes par sa conjointe. 

La situation en jeu 

Son ex-conjointe confirme aux policiers qu'elle et Monsieur Marcoux sont separes depuis 10 ans. Au cours des 
annees, la garde de leurs deux enfants fut modifiee : au moment des evenements, Monsieur Marcoux exercait une 
garde exclusive. La situation etait particulierement tendue au moment du drame car elle avait presente une requete a 
la cour en vue d'obtenir la garde de ses deux enfants et cette requete devait etre debattue le matin meme du 10 juillet 
au palais de justice de Quebec. Elle lui avait parle au telephone le 9 juillet vers 09h20 et, ni a ce moment ni en aucun 
temps, Monsieur Marcoux n'a formule de propos suicidaires, ni d'intentions de s'en prendre aux enfants. A son avis, 
Monsieur Marcoux ne consommait pas de drogues, prenait peu d'alcool et elle ne lui connaissait pas de probleme 
psychologique. 

Sa famille, ses proches et voisins decrivent Monsieur Marcoux comme un homme qui aimait ses enfants, en prenait 
soin et qui n'avait jamais pose de geste violent a leur egard. Son entourage savait que la situation etait compliquee 
entre lui et son ex-conjointe en regard de la garde et de P education de leurs enfants. Plus particulierement, il avait 
confie a certains amis et parents que la requete deposee par sa conjointe le rendait anxieux. II etait surtout inquiet de 
se voir retirer la garde de ses enfants et craignant que ces derniers soient eventuellement confronted a un changement 
d' institution en cours d'annee scolaire. Parmi les gens les plus proches de Monsieur Marcoux, certains lui ayant parle 
dans les jours et les heures precedant le drame et aucun n'a soupconne pu redoute pareil geste de sa part. 

Resume et limite de la preuve recueillie 

II ressort de Pensemble de la preuve recueillie que Pon peut affirmer que Monsieur Marcoux est la seule personne qui 
a pu entrainer avec lui ses deux enfants dans le garage et que Padulte a provoque un incendie, vraisemblablement 
alimente par de Pessence repandue a proximite des deux portes du batiment. 

Le pathologiste a identifie de la suie presente dans la trachee et les branches de Monsieur Marcoux, ce qui demontre 
qu'il etait vivant lorsque Pincendie a debute. 

Le vehicule immobilise devant la porte du garage n'est qu'un amas de metal : tout ce qui n'etait pas metal a ete 
consume. II n'a done pas ete possible d'etablir si le vehicule, place depuis peu devant les issues du garage, contre les 
habitudes de Monsieur Marcoux, a joue un role dans les evenements. Dans le cas precis de Monsieur Marcoux, il est 
toutefois difficile de penser que ce dernier ait pu s'etre expose lui-meme au monoxyde de carbone degage par le 
vehicule et par la suite avoir la capacite et Penergie de declencher Pincendie. 

Les analyses toxicologiques peuvent identifier la presence de monoxyde de carbone dans Porganisme d'une personne, 
mais non distinguer si le monoxyde de carbone detecte provient de sources differentes, en supposant que ce fut le cas. 

Les bonbonnes de gaz propane retrouvees dans les decombres proviendraient vraisemblablement du poele barbecue et 
de la roulotte. Si elles n'ont pas explose par la chaleur degagee par Pincendie, c'est qu'elles etaient vides ou bien 
qu'elles se sont videes par Paction de valves de securite lorsqu'elles furent exposees a Pincendie. Chose certaine, le 
gaz ne pouvait s'echapper autrement parce que les bonbonnes n'etaient pas munies de detendeurs. II semble done que 
ces contenants de gaz n'ont joue aucun role dans ce drame. 
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C'est vraisemblablement le monoxyde de carbone, degage par l'incendie et respire par Monsieur Marcoux, qui est la 
cause de son asphyxie. 

CONCLUSION 



II s'agit d'un deces par autodestruction, determinee quant a l'intention. 
Ce dossier est relie aux dossiers A- 1803 13 et A-180314. 
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